MUNICIPALIDAD DE ARICA 


CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 07/20 


De conformidad al presupuesto aprobado para este Municipio por el Concejo Municipal para el año 
2020, certifico que a la fecha del presente documento, esta institución cuenta con el presupuesto 
para el financiamiento los bienes y/o servicios indicados en las Bases de licitación IÐ 2369-101- 
LE19, requeridos en la Propuesta Pública N° 91 denominada “Contratación de obra para demolición 


plataforma de salto piscina olímpica Arica”. 


Se imputa el gasto a la siguiente cuenta: 
N° 215.22.12.999.006 denominada “Serv. Demolición de plataforma de clavados piscina olímpica, 
Arica”. 








FECHA; 02 de Marzo de 2020 
PAC, G/ipm 


